WACLAW MICHAŁ 


KWIATKOWSKI 


inz. technolog, filister Arkonii 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 1 września 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 4 b. m. o godz. 10 rano, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, siostry, bracia i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawiene zostanie w środę dnia 4 b. m. o godz. 8 rano w kaplicy Zakład. im. Helclów przy ul. Helclów, 


Z.klad pogrzehowy ,CONCORBIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. Mikolajska 33 
Kraleów. nl. Szczepański L. 2 — Telefon 553-8? 


